m DALGIÇ POMPA a 
> ELEKTRİK PANOLARI 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 

wa. enes0 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ s. uste 01.03.2022 
i -TEL : ii i i i Tarihli Liste Yeri 
a TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR a 


İZMİR-TEL : 


NK a a E 
t 4 TAKSİT | 6 TAKSİT | 10 TAKSİT YERİ 
YENİ TİP 4" DALGIÇ POMPA PANOLARI 


09.09.002.3001 ; MONOFAZE 4.030 4.232 4.332 
09.09.002.3002 A MONOFAZE 4.030 4.232 4.332 
09.09.002.3003 p MONOFAZE 4.030 4.232 4.332 
09.09.002.3004 k MONOFAZE 4.125 4.331 4.434 
09.09.002.3005 i MONOFAZE 4.125 4.331 4.434 
09.09.002.3006 p MONOFAZE 4.353 4.571 4.679 
09.09.002.3021 $ TRİFAZE FK. 5.056 5.309 5.435 
09.09.002.3023 - TRİFAZE FK. 5.056 5.309 5.435 
09.09.002.3024 i TRİFAZE FK. 5.056 5.309 5.435 
09.09.002.3025 ğ TRİFAZE FK. 5.056 5.309 5.435 
09.09.002.3026 p TRİFAZE FK. 5.056 5.309 5.435 

09.09.002.3027 ; TRİFAZE FK. 5.056 5.309 5.435 TÜRKİYE 
09.09.002.3029 . TRİFAZE FK. 5.294 5.559 5.691 
09.09.002.3030 i TRİFAZE FK. 5.294 5.559 5.691 
09.09.002.3041 i TRİFAZE 4.419 4.640 4.750 
09.09.002.3042 i TRİFAZE 4.419 4.640 4.750 
09.09.002.3043 i TRİFAZE 4.419 4.640 4.750 
09.09.002.3044 i TRİFAZE FK. 4.419 4.640 4.750 
09.09.002.3045 p TRİFAZE 4.419 4.640 4.750 
09.09.002.3046 k TRİFAZE 4.419 4.640 4.750 
09.09.002.3047 i TRİFAZE 4.419 4.640 4.750 
09.09.002.3049 p TRİFAZE 4.543 4.770 4.884 
09.09.002.3050 f TRİFAZE FK. 4.543 4.770 4.884 
", 8", 10", 14" DALGIÇ POMPA KUMANDA PANOLARI 
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09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
09.09.002.3 
NOT 

1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 

2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 
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5- 6"-14" dalgıç panoları için 4" dalgıç panoları için 
D :DİREK YOL VERME FK : FAZ KORUMA RÖLESİ 
YIA : YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERME A :AMPERMETRE (TEK FAZ İÇİN) 
FK : FAZ KORUMA RÖLESİ V : VOLTMETRE (3FAZ İÇİN) 


A :AMPERMETRE(TEK FAZ İÇİN) 

V : VOLTMETRE (3FAZ İÇİN) 
6-4" ve 6"-14" dalgıç panolarda GE-SCHNEIDER marka kontaktör ve termik roleler kullanılmaktadır. 
7- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 


ListeNo: S/22-03 


> DALGIÇ POMPA Safa No: 2 a oops 
auno canen ELEKTRIK PANOLARI 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 Ma , E , ` . 
neam çeeem ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ su uste, 01.03.202 
a TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e 


İSTANBUL-TEL : 
İZMİR-TEL : 


NK a a E 
t 4 TAKSİT | 6 TAKSİT | 10 TAKSİT YERİ 
6" DALGIÇ POMPA KUMANDA PANOLARI 
(AL-6 ECO MOTORLAR İÇİN) 


09.09.002.3199 | Dal. Pano Soft Starter. 
09.09.002.3200 | Dal. Pano Soft Starter. 
09.09.002.3201 | Dal. Pano Soft Starter. A. V. TÜRKİYE NEN 
09.09.002.3202 | Dal. Pano Soft Starter. A . V . ? 

09.09.002.3203 | Dal. Pano Soft Starter. 
09.09.002.3204 Dal. Pano 

















8" DALGIÇ POMPA KUMANDA PANOLARI 
(AL-8 ECO MOTORLAR İÇİN) 

09.09.002.3221 Dal. Pano 
09.09.002.3222 | Dal. Pano Soft Starter. A. V. 
09.09.002.3223 | Dal. Pano Soft Starter. A.V. 
09.09.002.3224 | Dal. Pano Soft Starter. A . V. TÜRKİYE 
09.09.002.3225 | Dal. Pano Soft Starter. A.V. Ò 
09.09.002.3228 | Dal. Pano Soft Starter. 
09.09.002.3226 | Dal. Pano Soft Starter. 
09.09.002.3227 | Dal. Pano Soft Starter. 
NOT 
1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 
2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 
3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 
5- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 
6- 6"-14" dalgıç panoları için 

Soft Starter : YUMUŞAK YOL VERME 

A : AMPERMETRE (TEK FAZ İÇİN) 

V : VOLTMETRE (3FAZ İÇİN) 
7- Soft starter panolarında DANFOSS-ABB marka soft starter cihazı kullanılmaktadır. 
8- Sipariş esnasında kullanılacak pompa modeli bildirilmelidir. 
9- Soft starter uygulamalarında tek enerji kablosu kullanılmaktadır. Kablo kesiti "Direk Yol Vermeli" sistemlere 

göre seçilmelidir. 

10- AL-6 ve AL-8 motorların eski tip ve Siemens malzemeli soft starterlı panoları için Alarko Carrier'dan ayrıca fiyat sorulmalıdır. 
11 - Pano seçiminde motor akımı ile pano akımı uygunluğu dikkate alınmalıdır. 









































